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Abdis Clementinastraat 9 - Verlengen beslistermijn aanvraag 
Omgevingsvergunning 

Omschrijving (incl. locatie) 

Abdis Clementinastraat 9, 6041 VC Roermond: plaatsen dakkapel voorzijde 

Activiteit(en): 

bouwen van een bouwwerk 

Registratienummer: 

538-2015 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/ verlenging beslistermijn 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2015 besloten voor de beslissing op 
de aanvraag de beslistermijn met maximaal 6 weken te verlengen tot uiterlijk 8 april 2015. 
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